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EXTRAIT 


II resulte du proces-verbal de la tenue de I'Assemblee Generale Extraordinaire de I'Actionnaire de la 
societe en date du 28 decembre 2016 que : 

-L'Assemblee decide de cloturer la liquidation et declare que la societe NEWTECH SYSTEM Sari en 
liquidation a definitivement cesse d'exister. 

-Que les livres et documents sociaux resteront deposes et conserves pendant cinq ans aupres de la 
societe Centre General d'Expertises Comptables S.A. R.L. Societe de droit luxembourgeois, ayant son 
siege social au 45, Route d'Arlon L-8009 Strassen 

-Que les sommes de valeurs eventuelles revenant aux creanciers ou aux actionnaires qui ne seraient 
pas presentes a la cloture de la liquidation seront deposes au meme siege social au profit de qui 
I'appartiendra. 


POUR EXTRAIT CONFORME 

Emmanuel LUBIN 


Liquidateur 




